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T has been the policy of The Mitchell 
Vance Company since 1854, when the 
Company was founded, to keep its prod- 

uets representative of that which is best 

and most progressive in lighting fixtures. In pre- 
senting to the trade this, our 18th catalogue (new 
issue), we especially direct attention to the adapta- 
bility of the designs illustrated therein to modern 
construction and their conformity to the ideas of 
Leading: architects both in this country and abroad. 



STRIVING constantly for im- 
provement m design, material, 

finish and facilities with which to 
produce the best, our policy stil 
excludes the merely novel and 
spectacular with the result that 

Mitchell Vance fixtures are repre- 
sentative of the best type ol mod- 
ern residential lighting fixtures. 

In every step of manufacture 
Mitchell Nance fixtures are 
Constantly under the interested 

scrutiny of our thoroughly 

equipped designing, manufactur- 
ing and selling ; organization, and 
we never hesitate to add to the 



products those things which this 
experience dictates. 

We invite the most careful in- 
spection of the pages following, 

whereon are illustrated main ol 

- 

our leading designs. The trade 

is invited to make use ol our ex- 
tended experience in the selection 
of the different products for defi- 
nite purposes and \\ e alw ays hold 
our complete staff at the disposal 

of the trade for such purpose. 
Where designs ol special charac- 
ter are desired it will he a pleas- 
ure to submit drawings and 

specifications. 



THE MITCHELL VANCE COMPANY 



Note 



Imitation Candles where shown are always included in List Prices, l\leeirie 
Shades shown on the fixtures are noi included unless specially mentioned. 
Kleetrie Lamps are not included or furnished except when specially ordered. 



Standard Finishes 

OKI or Brush Brass Acid Bronze 

Polished Brass Real Bronze linish 

Rich (Jilt Italian c ; ilt 

Burnished C hit and Matt, 



Following Finishes, 10% advance 

Oxidized Old Brass AntH|ur Bronze 

French Brass 
Colonial Old Bran 

Verm Gill 



Antique Bombay 
Pomjuii.m Bronze 

Greek Verde 



All voppei Imishes 1U per eeni. extra 
" Niekel " 15 ,4 " 
11 Silver M 20 xi " 



»■» 



i t 



6S~< ff-7 



Co S Co 8 7 






Plate I 



No. Lights 



E 4190 
E 4-620 
E 4631 
E 4636 
E 4648 



2 

1 
6 
2 

1 



No wire, electric 
trimming:- or 
glassware except 
where mentioned 

Electric Bracket, Imitation Candles Waxed Silver $ 35.50 

■ Pendant, No shade Italian Gilt 11.15 

" Chandlier, Alabaster Glass Dish Oxidized Silver 83.50 

" Bracket, No shades Italian Gilt 15.50 

" Pendant, With shade Old Brass 16.75 

In ordering fixtures state finish required. Also length of fixtures and size of outlets 



With wire 

ins., joints. 

electric holders 

and sockets 



$ 37.45 
12.80 
89.30 

17.45 
18.40 



Glassware as 
represented 
Per Doz. 



12,00 

6.75 

5.50 
4.20 
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Plate III 



No. 

E 4613 
E 4618 
E 4629 
E 4629 
E 4632 



Lights 

4 
3 
3 
3 

1 



No 

t 

gla 

\vh 

■ 

Electric Chandelier, Art. Glass ? xi ^ ize £ ^ ilver * *" 

" Ceiling' Fixture, 12-inch Doric Dish Italian Gilt 

" Pendant, Etched Glass " 

" " Plain Ground Glass 

" with Shade " 

In ordering fixtures, state finish required. Also length of fixtures and siz 
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Plate I\ 



Xo. Lights 



T 



E 3731 


3 


\l 46 12 


4 


E 4619 


4 


E 4627 


3 



No wire, electric 

trimmings or 
glassv 
whert 

Electric Ceiling Fixture Verni 

* Chandelier, Art Glass Italian Gilt 

u Pendant, Imitation Candles " " 

" Ceiling Fixture, Imitation Candles. .....,,.. 

In ordering fixtures, state finish required. Also length of fixtures and size o: 



With wire 
ins. joints, 



Glassware as 
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Plate VI 
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I ItltC \ 11 * trimmingi 

rtlassware except 

... where incnti 

No. Lights 

E 4070 2 Electric Bracket, Imitation Candles Vcrni S 38.50 

E 407i 2 " u " " " 40 " 75 

E 4212 2 u " " " " l5 -°" 

E 4513 3 " Chandelier, Cretonne shade Old Brass 

( Li^ht Polished 
E 4652 2 " Bracket, Imitation Candles j Copper and Silver 

In ordering fixtures, state finish required. Also length of fixtures and \ 



With wire 

ins., joints 

electric holders 

ind sockets 



$ 39.55 
41.80 

w- An 



Glassware as 

represented 

Per Doi. 
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Plate X 



No. 


Lights 


E .1726 


1 Elec 


E 4194 


4 " 


E 4513 


4 " 


E 4513 


5 " 


E 4513 


6 


E 4644 


1 * 


E 4651 


5 " 


E 4651 


6 " 



No wire, electric 

trimmings or 
glassware except 
wh' — — — -*- 



With wire 

ins., joints, 

electric holders 



Glassware as 
repiesi-med 



Electric Bracket, No shade Old Brass $ 

Ceiling Fixture. No shades Verni 

Chandelier, Imit. Candles Lt. Oxid. Old Brass* ri 

Bracket, No shade Old Brass / 

Chandelier " " French Brass 
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In ordering - fixtures, stale finish required. Also length of fixtures and siz 
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Plate XI 



E 



E 
E 
E 
E 
E 

E 
E 
E 
E 
E 



No. 

4697 

4697 

4697 

4698 

4698 

469S 

4698 

4698 

4699 

4699 

4699 

4701 

4704 



Lights 
2 

3 

4 
2 

3 
4 
5 
6 
2 

3 
4 
2 

2 



No wire, electric 

trimmings or 
glassware except 
where mentioned 

Electric Ceiling Fixture, No shades Old Brass $ 10.25 

u u a a it « " 12.30 

« « « « « ' ' ' ' « « 14.75 

« Chandelier * " '.'.'.'.'.'.'.'.'.'.'.'.'.... " " M.40 

« « « « " " 16.20 

« « « « « « 18.00 

« « « « « " 19.80 

« « « « « " 21.60 

« « " " .........'...... " " 17.00 

« « « « ..."..!'.. " " 20.30 

« « « « « " 23.60 

« Bracket « " ! " ! *! ! ! ! ! ! ; ! .! * ! " " 4 - 50 

« « « « « " 5.85 

In ordering fixtures, state finish required. Also length of fixtures and size of outlets. 



With wire 

ins,, joints, 

electric holders 

and sockets 



$ 12.50 
15.50 
18.50 
16.80 
19.45 
22.10 
24.75 
27.40 
19.40 
23.55 
27.70 
6.45 
7.80 



Glassware as 

reD resented 

Per Dos;. 



$12.00 



12.00 



12.00 



12.00 
3.60 




H 




F 5 



Ki 





=3 



™c< 



A 




|J|«-|4-zi \ No wire, electric 

1 IClLv- iVl J. trimmings or 

glasswa re except 
No. Lights where mentioned 

E 3922 2 Electric Chandelier, No shades Burnished Gilt & Mat. $ 22.20 

E 3922 3 " " " " " " " 26.10 

E 3922 4 " " " " " " " 30.00 

E 4220 2 " Bracket, Imitation Candles Waxed Silver 21.40 

E 4530 2 " " " " Oxidized Old Brass 18.60 

E 4630 2 M " No shades Italian Gilt 11.15 

E 4655 1 " " Gal vano back., No shades Pol. Old Brass 13.35 

E 4656 2 " " " " " " " " 22.25 



With wire 
ins. joints, 
electric holders 
and sockets 


Glassware a? 
represented 
Per Doz. 


$ 24.60 


$ 6.00 


29.40 




34.20 




22.50 




19.65 




13.10 


12.00 


14.65 


22.75 


24.20 


22.75 






In ordering fixtures, state finish required. Also length of fixtures and size of outlets 
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Plate XIII 



No, 


Lights 




E 4040 


3 J 


Sled 


E 4040 


4 


u 


E 4691 


2 


u 


E 4601 


3 


a 


E 4691 


4 


u 


E 4692 


2 


« 


E 4692 


3 


« 


E 4602 


4 


u 


E 4693 


2 


it 


E 4693 


3 


a 


E 4693 


4 


a 


E 4694 


2 


" 


E 4694 


3 


lt 


E 4694 


4 


a 


E 4695 


2 


a 


E 469.5 


3 


a 


E 4695 


4 


u 


!•: 4702 


1 


a 



Electric Ceiling Fixture 
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Old Brass and Black 
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No wire, electric 

trimmings or 
glassware except 
where mentioned 



$ 8.10 
9.35 
4.45 
5.15 
5.85 
5.10 
6.10 
7.10 
7.80 
8.90 
10.00 
3.35 
4.00 
4.65 
5.85 
6.95 
8.00 
2.50 



With wire 

ins. joints, 

electric holders 

and sockets 



$ 10.90 

12.85 

6.70 

8.20 

9.70 

7.20 

8.90 

10.60 

10.00 

11.90 

13.80 

5.60 

7.00 

8.40 

8.00 

9.75 

11.50 

3.80 



Glassware as 
represented 
IVr Doz. 



$ 6.75 
3.60 

3.60 
12.00 

3.60 
12.00 
12.00 



In ordering fixtures, state finish required. Also length of fixtures and size of outlets. 
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Plate XIV 



No. 






No win elecirii 

brianmii i 
glassware am op1 

vs I,. 



With n 

ins. ioint 

til .III' h« ill li r-. 
AD' 



tswarr hs 
:. rant i 
Per Do*. 



S 30 

5.85 
4.55 
2.50 
3.35 
5.85 
25.30 



In ordering fixtures state finish required. Also length of fixture and size of out it ■• 



E 4722 


2 

2 
2 

1 
1 
2 


Electric 

*• 

u 

u 
u 
U 


Bi et 


E t723 




• ; h 
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■ 31 
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4 732 


u 


E 1733 


U 


B *< IS 





<>M H 


rass 
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a 





4* 
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»* 


» 


H 


V< rni 





7.25 
6.90 
6.50 
3.80 
4.65 
7.80 
28.25 



$ 5.00 

5.00 
5.00 

6.00 

6.00 
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Plate XVI 



No. Lights 


E 3939 


1 


E 3939 


1 


E 3943 


1 


E 3943 


1 


E 4230 


3 


E 4230 


4 


E 4696 


2 


E 4696 


3 


E 4696 


4 


E 4752 


2 


E 47.53 


1 


E 4753 


1 



Electric Portable, no shade Old Brass and Black 

with silk shade " 

* " no shade Waxed Silver 

" " with silk shade . . . 

" Ceiling Fixture Old Brass and Black 

u « « « « " ". 

" « « Old Brass 

a it a » « 

« « « , .'."'. " " 

" Toilet Pendant French Brass 

« a u " « 

" " u with silk shade u a 



No wire, electric 

trimmings or 
glassware except 
where mentioned 



$ 5.00 

8.35 

13.35 

21.40 

6.70 

7.50 

9.50 

11.25 

13.00 

14.25 

4.50 

14.15 



With wire 

ins. joints, 

electric holders 

and sockets 



$ 6.70 
10.00 
15.00 
23.10 

9.40 
10.85 
11.65 
14.10 
16.55 
16.60 

6.75 
16.40 



Glassware as 
represented 
Per Doz. 



$ 6.00 
12.00 

3.60 



In ordering fixtures, state finish required. Also length of fixtures and size of outlets. 






ELEC 



ii* ; 








T 





1! ; , 





nUi.^ V\TTT No wire, electric 

rlate A\ 11 trimmings or 

glassware except 

. . , where mentioned 
No. Lights 

E 3727 2 Electric Bracket %? ta ^ M,t $ vtn 

E 3914 2 ■ Chandelier Burn. Gilt and Mat 7.50 

F ^9 1 4 3 " " 

& ojit o " " " " 1 1 40 

F 10 1 4 4 " " U . w 

P -ino^ i « « -c^.uu 

F *o?* 4 « " z/.uu 

y/ w . . « « « « -?o on 

F 39^3 5 ou.uu 

E 42^7 1 tf Ceiling Fixture, 6 or 7-inch C. R. I- Ball. . . Old Brass & Black 3.10 

F 4.4.74 ? " " " French Br. and Blk, 9.25 

E 4474 3 " " " "-" 

In ordering fixtures state finish required. Also length of fixture and size of outlets. 



With wire 
ins. joints, 
electric holders 
and sockets 



$ 



8.35 
9.70 
12.40 
15.10 
27.20 
31.10 
35.00 
4.45 
11.40 
14.00 



Glassware as 
represented 
Per Doz. 



16.00 
4.75 



2.80 



3.75 
6.75 
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Plate XVIII 
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Plate XIX 



No. 

E 3306 
E 3306 
E 3306 
E 3942 
E 3942 
E 3942 
E 4094 
E 4094 
E 4717 
E 4717 
E 4743 
E 4745 
E 4746 
E 4647 



Lights 

2 

3 

4 



No wire, electric 

trimmings or 
glassware except 
where mentioned 



Electric Ceiling Fixture Old Brass $ 3.60 

« « « >mm " " 4.45 

« « « \" \ " u 5.30 

• Portable-Adjustable, No shade Verni 7.25 

with silk shade " 9.20 

" " ■ with Aluminum half shade . " 7.85 

« « « with holder, no shade . " 9.00 

" " Opalescent or green plated shade .... " 10.35 

" Adjustable, No shade ' Old Brass 9.00 

Green Plated, half shade as shown " " 9.50 

" Ceiling Light " " 1.15 

" " 10-in. C. R. I. Ball & Receptacle " " 3.60 

" " 8-in. C. R. I. Ball & Receptacle " " 2.80 

Bracket, No shade " " 9.00 

In ordering fixtures, state finish required. Also length of fixtures and size of outlets. 



With wire 
ins., joints, 
electric holders 
and sockets 



$ 5.50 

7.00 

8.50 

9.00 

11.00 

9.60 

10.70 

12.00 

10.75 

11.25 

2.40 

4.80 

4.00 

10.30 



Glassware as 
represented 
Per Doz. 



$ 4.00 



16.00 



10.50 
4.80 
3.60 
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Plate XX 



Nio. 


Lights 


E 4715 


2 


E 4-715 


3 


E 4715 


4 


E 4715 


5 


E 4715 


6 


E 4741 


2 


E 4741 


3 


E 4741 


4 


E 4742 




E 4742 




E 4743 




E 4747 




!•: 4 74" 





No wire, electric 

trimmings or 
glassware except 
where mentioned 



Electric Ceiling Fixture, Wireless Cluster, 14-in. Opal Shade Old Brass $ 3.25 

« a « « " 16-in. " " " 4.00 

a « « « « 16-in. " " * " 4.45 

« a « « « 18-in. " " * u 5.35 

a a u « u 20-in " " " " 6.30 

" Pendant " " 4 - 20 

« ..." " 4.75 

« « ;.'.'.''.'.'."'.".*.'.'.".'.]....'... " " 5.30 

" " no shade or holder 2.10 

" " with 10-inch Opal Reflector 2.45 

" Ceiling Light, 10-in. Opal Reflector * " 1-50 

Bracket " " - 85 

a U u " .95 

In ordering fixtures, state finish required. Also Length of fixtures and size of outlets. 



With wire 
in: 

;lect 
and 



joints, 
c holders 
sockets 


Glassware as 
represented 
Per Doz 


4.15 


$ 6.00 


5.00 


9.00 


5.55 


9.00 


6.55 


13.00 


7.60 


16.00 


6.55 


2.00 


7.90 




9.25 




3.65 


3.00 


4.00 




3.00 


3.00 


2.10 




2.25 


2.00 
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